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उद्योग मन्त्रालय 


( औद्योगिक विकाम विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 2 नवम्बर , 1993 


का . या 830 ( अ ) : - विकास परिषद ( प्रक्रियात्मक ) नियमावली , 1952 के नियम 
3, 1 और 5 के साथ पठित उधोग (विकाम तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 
का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार , उद्योग 
मंत्रालय , औद्योगिक विकास विभाग की ता . 11- 12- 92 की अधिसूचना का . पा . 907 ( अ ) 
मे आशिक सशोधन करते हुए ता , 11-12- 92 की अधिसूचना सं . का प्रा . ५07( अ ) 


2551GI /93 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY [ PART In - SEC . 3(ii)] 
- - -- - - - 
के तहत क्रम सं 24 के बाद क्रप सं . 25 के रूप में जोड़ी गई निम्नलिखित प्रविष्टि का 
विलोप किया जाएगा : - - 
1. श्री राकेश प्रसाद सिंह, 

प्रबंध निदेशक , 
सापर्णा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्रा . लि . . 
गशि निकतन , बुख मार्ग , 
पाना- 800001 
उपर्यक्त विलोपन के परिणामस्वरूप क्रमास 25 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा -- - 
श्री राम जतन सिन्हा, विधायक , 
गांय तथा आकपर पूरन ( जहानाबाद ) 
244,पदमपुर ( जहानाबाद ) (बिहार ) - सदस्य 

फा . सं . 14 ( 6 )/ 92- डी पी प्रार/ इ जी जी एस 

अग्नण्ड प्रताप सिह , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd November, 1993 
S . O . 830 ( E ) .- - In exercise of the powers conferred by Section 6 of the 
Industries ( Development and Regulation Act 1951 ( 65 of 1951 ) read with 
Rules 3, 4 and 5 of the Development Council ( Procedural ) Rules , 1952 and iu 
partial modification of the Notification S. O . 907( E ) dated 11 -12- 92 of the 
Government of India in the Min stry of Industry , Departinent of Industrial 
Development, the following entry added atter Sl. No . 24 as Sl. No . 25 vide 
Notification No . S. O . 107( E), dated 11 -12- 1992 shall be deleted : - - 

Shri Rakesh Prasad Singh , 
Managing Director, 
Aparna Housing Construction Private Limited , 
Sashi Niketan Budh Marg , 

Patna -800001 . 
2. Sl. No . 25 shall consequent upon the above deletion read as under : - - 

Shri Ram Jatan Sinha, MLA , 
Villagc and P . O . Puran (Jahanabad ), 
244 , Makhdumpur (Jahanabad ) Bihar. - Member . 
Bihar. 
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